WikipediA 


Konni 


Lo konni (o koma) es una lenga gor parlada en Ghana. 
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Localìsacìon 


Lo konni es parlat dins lo nòrd de Ghana^^l 

Alfabet 



Konnì 

Parlat en 
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Notas e referéncias 


1. Cahill 1994, p. 109. 


Fonts 


■ (en) Mike Cahill, 1994, Diphthonqization and underspecification in KDnni (https://uta-ir.tdl.orp/uta-ir/handle/101 
06/1190) , UTA Working Papers in Linguistics 1, p. 109-125. 
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